Lek. med. WLADYSLAW 


CIEMBRONIEWICZ 


NAJUKOCHANSZY SYN, OJCIEC, BRAT I DZIADEK 


przezywszy lat 56, zasnal w Panu 28. XII. 1988 roku. 
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


w środę dnia 4. I. 1989 roku o godzinie 9.30, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku: 


RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek dnia 3. I. 1989 r. o godzinie 9.00 w kaplicy cmentarnej w Siemia- 


nowicach, przy ul. Michałkowickiej. 


